Diagrams: PALMA B 



PALMA B 




10047 UK 02 - 2004 



Contents 



GENERAL WIRING DIAGRAM PALMA B5 1 

GENERAL WIRING DIAGRAM PALMA B6G 2 

GENERAL WIRING DIAGRAM PALMA B9 3 

GENERAL WIRING DIAGRAM PALMA 812 4 

POWER BOARD SCHEME PALMA 5 

POWER BOARD NB-H 230V. 6 

I/O BOARD SCHEME 7 

I/O BOARD NB 8 

CONTROL BOARD SCHEME 9 

CONTROL BOARD 10 

DISPLAY BOARD SCHEME 11 

DISPLAY BOARD PALMA NB 12 

6 SELECTIONS BOARD SCHEME 13 

6 SELECTIONS BOARD+ LEDS NB 14 

9 SELECTIONS BOARD SCHEME NB 15 

9 SELECTIONS BOARD NB 16 

12 SELECTIONS BOARD + LEDS NB 17 

12 SELECTIONS BOARD + LEDS SCHEME NB 18 



PLANES 



-3- 




PLANES 




-10- 



PLANES 




^ in 

CD ^ 







z > 



CU OJ 



n 

I- 00 1^ ^ 

J o OJ ^ 
J U U U h 

: X X X c 
I- ^ ^ ^ 
V 1^ 1^ 1^ 

: □ □ □ c 

:5 R 1=1 R F 

: <: <: <: < 

^ c 

: LD LD U L 



7 I— ' _ 

H 1^ > C 



CL 



D 3 3 3 I 
J u u u c 



00 u 
J Ld n 

^ N 



: □ □ [ 
■ I- n h 
u <: ( 
u o L 
z □ : 
n u [ 
u <: ( 



nut: 



3 O O C 

D LD - 

- 1^ 1^ r- 

T CO CO 

D O O C 



PLANES 



-18- 



n 59 



I 

N 



11 §§ ^1 ii 



2>g 



11 i§ ,1 



2i §9 ^ Si 



s9 I SI 



SS2 



ii 



^9 g Si 



gS g S i 

— ^2 



i§ S9 g 5i 

....... ki ^^ , 



si a9 



-I 



Si s9 i 



2>g 



2i 59 g 'i 

— W^MI — t 



2 g 



25 



osssss^s sis 



/77J7 



si 



g ^- 



g g. 



i 1^ 

u: 



Diagrams: PALMA B 



Marcas del 



AZKOYEN 

AZKOYEN MEDIOS DE PAGO S.A. 
(QIC 

iosteleria 



TeSda 




10047 UK 02 - 2004 



